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取扱説明書 



♦お買い上げありがとうございました 

♦ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読 
みのうえ、正しくご使用ください。 

特に r 安全上のごミ主意」 （1 〜3ページ） 
は、ご使用前に必ずお読みいただき、ま 
をにお使いください。 

♦この取扱説明書は大切に保管してくた 
さい。 

♦保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」 
などの記入を必ず確かめ、販売店か6 
お受け取りください。 















安全上のごミ主意 


必ずお守りください 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと 
を説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 
説明しています。 


A 警告 
A ミ主意 


「死 t や重傷を負5おそれびある内容」 
です。 

「傷害を負うことや、財産の損害び発生 
するおそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例 
でず。） 


§ 


してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 


A 警告 

電源プラグ 
を巧く 

•使用後は必ずプラグをコンセントか5抜く。 

抜かないと乂災や発乂のおそれびあります。 

〇 

必ず守る 

•定格1己 A 1 U 上のコンセントを単独で使用ずる。 

単独で使用しないと乂災や感電のおそれびあります。 

•必ず交流10 0 V で使用ずる。（日本国内専用） 

守らないと乂災や感電 • やけどのおそれびありまホ 
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A 警告 


•次のような時は使用しない。 

* 風び出たり出なかったりずる。 

* コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりずる。 

* コンセントへの差し込みびゆるい。 

火災や感電 • ショート • やけどのおそれびあります。 


参通電 したまま放置しない。 

乂災のおそれびあります。 

0 

•コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 

無理に巧ばたり、弓1っ張ったり、ねじったりしない。 

また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 

乂災や感電 • ショート•やけどのおそれびあります。 

禁止 

•吸这□や吹出□•マイナスイオン吹出□をふさいだり、 
ヘアピンなどの異物を入れない。 

乂災や感電•やけどのおそれびあります。 


•弓1 乂性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー等）の 
近くで使用しない。 

爆発や乂災のおそれびあります。 


•子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 

やけどや感電 • けびのおそれびあります。 


•お室内や湿気の多い所に保管しない。 

絶縁劣化により感電や乂災のおそれびあります。 


•水のかかりやずい所（洗面台の上など）に置かない。 

絶縁劣化により感電や乂災のおそれびあります。 


安を上のごを意 
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A 警告 

分解禁止 

•絶巧に改造•分解•修理しない。 

発火や異常動作によるけびのおそれびあります。 

水めれ禁止 

参水につけたりしない。 

感電やショート•乂災のおそれびあります。 

めれ手禁止 

参めれた手で使用しない。 

感電やショートのおそれびあります。 

A ミ主意 


•収納時にコードを本体に巻きつけない。 

コードに負荷びかかり断線し、感電やシヨートのおそれびあります。 

•温風の吹出□に直接手をふれない。 

やけどのおそれびあります。 

•吸込□が破損したまま使用しない。 

やけどのおそれびあります。 

参人の毛髪の乾燥‘整髮1；1外、な5びに乳幼巧への使用はしない。 

やけどや火災 • 故障のおそれびありまホ 

•落としたり、ぶつけたりして、損傷した5使用しない。 

感電や発乂のおそれびあります， 

〇 

必ず守る 

•コンセントか5抜く時は、プラグを持って抜く。 

守らないと火災や感電•やけどのおそれびあります。 

•ノズルの高温にま意ずる。 

守らないとやけどのおそれびあります。 

•使用中、ドライヤーの向きに注意し、 ^ 

吸込□か5毛髮を1 0 cm 必上はなず。 

守らないと髮び吸い込まれ本体内部に絡み、 

取れな < なるおそれびあります。 
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さ部のなまえ 


7イナスイオン 
吹出 □ 
(左ち2力所） 


本•体 



ノズル 
吹出 □ 


電源スイッチ 


A 警告 


•使用後は必ずプラグをコンセント 
か5抜く。 



吸込 □ 


抜かないと乂災や発乂のおそれびあります。 

参定格1日 A じ Lh のコンセントを、 

単独で使用しないと乂災や感電の 
おそれびあります。 

•コンセントへの差し込みびゆる 
い場合には使用しない。 

乂災や感電•ショート•やけどの 
おそれびあります。 
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交流10 0 V 




風を選ぶ 




電源スイ、ソチで 

風を選ぶ . 

"■] も! (強い温風） 
S e t -- (弱い温風） 

cold (を 風） 
off 

※電源スイッチを 「 TURBO 」 
「 set 」「 cold 」 のいずれかにす 
れば、マイナスイオンは出てい 
ます。 

※マイナスイオンは目に見えませ 
ん〇 


A 注意 


ハンドルを伸ばす場合^^^ハンドルを折りたたむ場合 


•ご使用時、又は八ンドルを伸ばす場合じは 、I I 部に参ノ\ンドルを折りたたむ場合じは、 I 融 じ指がふれ 

指がふれないようにノ\ンドルを持つ。 ないようじ折りたたむ。 
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ブロー （乾燥) 


1 タオルなどで 

おおまかに水分を取る。 

♦髪か5水滴が落ちない程度まで。 



2 電源スイッチを 
「TURBO」 にずる。 



3 髪全体に 

温風を当てる。 

♦ノズルを付けると、絞った風が出るので、 
毛の根元か5乾燥できます。 

♦髪をほぐすようにすると効果的です> 

♦毛先のちつれはほぐしておく。 

(枝毛、切毛の予防） 


♦乾燥しすぎに注意。 

乾燥しすざた場合、マイナスイオンの 
効果が現れに < い場合があります。 


セツ 


1 


水などで 
髪を湿5せる。 

•髪にもみこむよラにつける。 
♦髪の内側にらいさわた！5せる。 

♦カール付けをしたい時は 
セット□ーシヨンなどをつける。 


2 電源スイッチを 

「set」 にし、くせづけ 
部分に温風を当てる。 

♦そのまま rcoldj に切り替えると 
よりセットが長持ちしま东 



A 警告 


•吸込□や吹出□•マイナスイオン吹出□をふさいだり、 
ヘアピンなどの異物を入れない。 

火災や感電 • やけどのおそれびあります。 


A 汪思 


>ノズルの高温に注意ずる。 

守らないとやけどのおそれびあります。 


•使用中、ドライヤーの向きに注意し、 

吸込□か5毛髪を1 OcmlU 上はなず。 

守らないと髪び吸い込まれ本体内部に絡み、 
取れな < なるおそれびあります。 



使いかた 
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マイナスイオンとは•使い終わったら 


7イナスイオンとは 

(マイナスイオンの発生方式:高圧放電式） 

マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものがマイナスイオンです。 
直径はスチームの約1/ I 000で目に見えません。 

7イナスイオンのはたらさ 

一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、マイナスイオン 
を当てることで、髪に水分が浸透。さらに髪の表面をやさしくコートするので、 
髪の水分率をキープ。静電気も中和して、髪のまとまりをいっそラ良くします。 


毛髪はプラスに帯電しやすい マイナスイオンにより水分保}寺 

わたしにも巧果はあるの？ 

次の人にはマイナスイオンの 効果が規れにくい場合 がありま东 

•縮毛の人 参縮毛矯正パーマをあてて 

参くせ毛のきつい人 3〜4力月までの人 

•髪質がサラサラでおさまりがいい人•髪の短い人 


使い終わったら 


f A 警告 




•使用後は必ず電源スイッチを 「 off 」 にし、 1 

プラグをコンセントから抜く。 

抜かないと乂災や発乂のおそれびあります， t 


•モ供の手の届かない所に保管し、 
使わせない。 

^ やけどや感電•けがのおそれがあります。 

0T 

禁止 \ 





マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に(半年に1回程度） 
マイナスイオン吹出 □ (ちち2力所)の掃除を下記の手順にてお願いしまず。 


I お手入れ方法 I 

※お手入れは必ずスイッチを 「 off 」 にして、プラ 
グをコンセントか!5抜いて行ってください。 
•市販の綿棒を用いてマイナスイオ 
ン吹出□の奥にある部品の中央部 
を曰回程度、軽くこずってください。 
※細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめし 
ます。一般の綿棒でも使えますが、少 
し差し込みにくくなります。 


奥の部品の中央部を 
軽くこする 



吹出□•日及化□のお手入れ ( 月1回 W 上） 

吸込□はホコリや髪の毛などをブラシ•綿棒や掃除機 
などで取り除く。吹出□はプラグをコンセントに差し 
込み、電源スイッチを cold にして冷風を出しなが!5 
ブラシでかき出すようにして取り除く。 

※ホコリ等が飛び散りますのでご注意ください。 

※ホコリ等で網目びつまる とヴーモス イッチが動作してたびたび 
冷風になり乾燥•セット性能が低下します。 （ P 1 1’12参照） 



使い終わったら（つづき) 

A 警告 


•ミ谷室内や湿気の多い所に保管しない。 
また、水のかかりやすい所に置かない。 

絶縁劣化により感電や乂災のおそれがありま东 



※ハンドルを伸ばす場合あびがりたたむ場合には、指等をはさまないようむ主意して〈ださし、。 （ P 6 参照） 
※本体が充分に冷えてから収納する。 


おま入れのしかた 

(プラグをコンセントから抜いたが態で） 


1 お手入れする場合 


A 

♦本体の巧れは、石けん水を浸してよくしぼった 

で 

1 し 


ぐ 

巧でふきとる。アルコール、シンナー、ベンジン、 

ゾレ 

ント 


除光液などは使わない。 


/ 

1 故障や部品の割れ•変色などの原因になります。 

しノ JI ノ 

J 
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ス 

イ 

才 

ン 

と 

は 


使い終わったら 



















































g 册 


こんな異常を感じたら 


考え6れる原因 


•温風で運転中、たびたびを風になったり、 
時々义巧が見える。 

作ーモスイッチが動作しています。 

※从巧自体には危険はありません。 ノ 

► 

吸込□•吹出□に 
ホコリが付着している。 

吸込□を毛髪や手などで 
ふさいでいる。 



•温風が異常に熱い。 

► 

► 

•プラグが異常に熱い。 

コンセントの差し込みが 
ゆるい。 

•マイナスイオン吹出□のやで 



义巧が発生する。 


電極のミちれによる異常放電 

•マイナスイオン吹出□のやで 


です。 

音がする（パチパチ音）。 



•プッシングやコードの一部が異常に熱い。 

► 

コードが断線しかけている。 

•使用や本体を動かすと、 


コードが断線している。 

風が出たり出なかったりする。 



•風が出ない。 



•風が出なくなり内部が真っ赤になる。 



温度ヒューズ動作時に煙が出る^ 



I場合があります。 / 



•使用時に異常な音や振動がある。 



♦本体やノ\ンドルが異常に熱い。 



参本かやノ\ンドルが部お的に変おしてし、る。 



•こげくさし、臭いがする。 


• ••• 


♦特有の臭いがする。 


微量のオゾンが発生して 
いるためで人体に害は 
ありません。 


※…ヴーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。 
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故障や事故防止の 

お 

ため、スイ、ソチを切 

願 

り、プラグを抜いて、 

い 

必ず販売店にごネ目 

\ 

談ください。 ， 



N 

このような 

•風が異常に熱い。 

ことはあ LJ 

• 時々止まったリ、コードやプラグが異常に熱い。 

ませんか？ 

•本体が変形していたリ、コゲくさい臭いがする。 

V 

J 


定格•仕様 


電 源 

AC 100 V 曰 0/60 HZ 

;血風/血/又 

1日曰で （ TURB 日•室温3ぴ C の時） 

消費電力 

1200 W ( TURBO 時） 

コードの長さ 

1 .7 nn 

風 量 

l . lm 3/ min(TUR 目0時） 

質量(重量） 

4已 Og (ノズ J レ付） 





電源スイッチを 「off」 にし、 
付着しているホコリを 
取り除<。 【P.10 参照】 

► 

処 

置 

後 

な 

吸込□をふさがない 
ようにする。 

► 

お 

異 

常 

が 

友 

る 

ゆるくないコンセントを 
使用する。 

► 

マイナスイオン吹出□の 
掃除をする。 【P.10 参照】 

► 



♦お願い ♦ 

この様な場台、事故防止のため 
必ず販売店に点検修理を依頼し 
て < ださい。 


A 警告 

•絶別こ改造•分解•修理 
しない。 

発乂や異常動作によるけが 
のおそれがありま东 


愛情点檢 


★長年ご使用のヘアードライヤーの点検をぜひ 


ただ旬こ使用を中止 


お知らせ 


口 






























































































保証と アフターサービス 


C 修理-お取り扱い • お手乂 

などのご相談は… ) 

まず、お買い上げの販売店へ ノ^ 

し付けくださ 

お居や贈答品などでお困りの場含は… 

•修理は、サービス会社•販売会社の r 修理ご相談 
センター」へ！ 

•使いかたボ買い物などのお問い合わせは、「お客様 
ご相談センター」へ！ 

■保証書（裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ日•販売店をなどの記入を必ず痛かめ、 
お買い上げの販売店か6お受け取りください。 
よくお読みのあと、保をしてください。 

[ 保証期間:お買い上げ曰から本体1年間 I 

■補修用性能部品の保有期間 屋至] 

当社は、このマイナスイオンシーンターボイオ 
ニティの補修用性能部品を、製造巧ち切り後5 
年保有していまず。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品でず。 


(よくお読みください） 

C 修理を依頼されるとき ） 

11〜12ページの「こんな異常を感じた6」の表に 
従ってご磕認のあと、直6ないときは、まずプラグを 
抜いてお買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

•保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修 
理をさせていただきまずので、恐れ入りまずが、製品 
に保証書を添えてご持参ください。 

•保証期間を過ぎているときは 
修理ずれば使用できる製品については、ご要望に 
より修理させていただきます。下記修理料金の仕 
組みをご参照のうえ、ご相談ください。 

•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料•部品代•化張料などで構成さ 
れていまず。 

I 技術料!は、診断•故障個所の修理および部品 
交換•調整•修理完了時の点検などの 
作業,ータタろ費用です 

I 部品代」は、修理に使用した部品および補助材 
料代でず 

I 出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣ず 
る場合の費用でず。 


ご連絡いたださたい内容 


製 

品 名 

マイナスイオンシーンターボイオニティ 

お買い上げ日 

年 月 

曰 

品 

番 

EH 5305 P 

故障の状況 

できるだけ具体的に 



ノけ■ソニック電工お客様ご相談窓□のご案内 

修理-お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店-工事店へお申し付けください。 
-転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名-品番をご確認の上、下記窓□へ 


修理-部品などのご相談は 


修理ご相談センター 


(諸 g ； 誤)团0570-081-365 

全国どこか!5でち市内通話料金でご利用いただけます。 
36已曰/受付別寺〜20時 


ただし、携帯電話 - PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

后 巧 nR-RQOR-l riQn t571-8686 大阪府門真市門真 1048 
大阪巧06日9061090 パナソ ニ ック電エテクノヴ_ビス ㈱ 

ネし幌 aoi 1-261 -640 1 (§) 名古屋狂 052-551 -7900 〇 
東京巧03う 392-7 1日〇嚴福岡巧 092-622-053 1嚴 


使いかた-お買い物などのご相談 


!けソニック お客様ご相談センター 


3巨已日/受付9時〜20時 

電話多抗レ函@ 01 20- がを-器5 

■携帯電話 • PHS でのご利用は… 06 - 6907-1187 

FAX 别而レ函 @ 01 20-878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


ごを意 


-嚴印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信輯は與社負担です。 
•所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対 
応や修理、その確認などのために利巧し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させてい 
ただくときのため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談 
I された窓□にご連絡ください。_ _ 


パナソニック株式会社 

製造元パナソニック電工株式会社ビユーティ•ライフ事業部 
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〈無料修理規定 > 

1 . 取扱説明書、本体貼付ラベル等のを意書に従った使用が態で保証期間巧 

に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 
買い上げの販売店にお申しつけください。 

(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 
お客様ご柜談窓□にご柜談ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客 

様ご柜談窓 □ にご柜談ください。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 

場合には、お客様ご柜談窓□にご柜談ください。 

4. 保証期間内でわ次の場合には原則として有料にさせていただきます。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、巧下等による故障及び損傷 

(八）义災、地震、水害、落雷、その他天が地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧、指定かの使用電源（電圧、周波数）等による 
故障及び損傷 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 

(ホ）一般家庭用 U クト（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び 
損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様を、販売店をの記人のない場合、あ 
るいは字巧を書き替えられた場合 

(チ）持这修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 
客様の負担となります。また、化張修理等を行った場合には、化張料 
はお客様の負担となりまず。 

已.本書は日本国内においてのみ有効です。 

6. 本書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

1 . お客様ご柜談窓□は、取扱説明書をご参照<ださい。 


修理メモ 


《お客様にご記人いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間巧の無料 
修理対応及びその後の安全点お活動のために利用させていただ < 場合が 
ございまずのでご了承ください。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発巧してい 
る者（保証責任者）、及びそれかの事業者に対するお客様の法律上の権 
利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご柜談窓□にお間い合 
わせ < ださい。 

《保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説 
明書をご覧 < ださい。 

《 This warranty is valid only in Japan. 
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7 イナスイオンシ-ンタ-ボイオこテイ瓶正書 

本書はお買い上げの日か6下記期間中故障が発生した場合(こは、 
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面(こ記載し 
ております。お客様の個人情報(こ関するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店(こご連絡 < ださい。詳細は裏面をご参照 <ださい。 
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ご販売店様へ《巧欄は必ず記入しておミ度し < ださい。 
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